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PALAKKAD DISTRICT 


( 3 ) 


Palakkad Taluk 


നമ്പർ സി2-5686 9/500 2020. 


2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


അ ക ണ ത്ത 


പരസ്യം 


പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്ക് , 

വില്ലേ ജ് , 
നാരാ യണ ഭവനം, കൽമാടം, അക ത്ത ത്തറ , പാലക്കാട് 
താമ സിച്ചിരുന്ന പി . നാരായണൻ എന്നയാൾ 3-5-2020 -ാം 
തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ 
അന ന്ത രാ വ കാ ശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 

കെ . ശ്യാമള ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവശ്യത്തിനായി 
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം 
നട ത്തി യ തിൽ 

പറ യുന്ന വ രാ ണ് പര തന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്ന് അറിയുന്നു . 


നമ്പർ സി2-5523 / 9 / 500 2020 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാലക്കാട് താലൂക്ക്, പാലക്കാട്- I വില്ലേജ്, 16/ 227 , 
നരിക്കുത്തി, പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം 
എന്നയാൾ 19-10-2019 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ 
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് 
പരേ തന്റെ ഭാര്യ ഷഹർഭാനു MACT ആവ ശ്യ ത്തി നായി 
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം 
നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാ 
വകാശികളെന്ന് അറിയുന്നു . 


ക . 


താ ഴ 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


ബം 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


1 


കെ . കെ . ശ്യാമള 


ഭാര്യ 


51 


ബന്ധം 


2 


ധനിഷ, എൻ . 


മകൾ 


26 


1 


ഷഹർഭാനു , ജെ . 


ഭാര്യ 


45 


2 


സുലൈമാൻ, ഐ . 


മകൻ 


24 


3 


റിനീഷ , ഐ . 


മകൾ 


22 


4 


സുമയ്യ , ഐ . 


18 


മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മാ യ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
രേഖാ മൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്ന 
തല്ല . 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജ രാ കേണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചോ 

തപാൽ 
മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

(2 ) 
നമ്പർ സി2-5684 / 9 / 500 2020. 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്ക് , പുതു ശ്ശേരി ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ്, 
ഗണേശപുരം, പാമ്പാമ്പള്ളം പി . ഒ . , പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന 
സേതുമാധവൻ എന്നയാൾ 24-2-2020 -ാം തീയതി മരിച്ചു 
പോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാ 
വകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ സ്വർണ്ണ ലത 
MACT ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച ഹർജി യിൻ മേൽ 
വില്ല ജാ ഫീ സർ അന്വേ ഷണം നട ത്തി യ തിൽ താഴ 
പറ യുന്നവരാണ് പരേ തന്റെ അ ന ന്ത രാ വ കാ ശിക ളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


നമ്പർ സി2-5696 9 1500 2020 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാലക്കാട് താലൂക്ക്, പാലക്കാട്- I വില്ലേജ്, 43 { 272 , 
ദേവകി നിവാസ്, പാണം കുളം, വടക്ക ന്തറ , പാലക്കാട് 
താമസിച്ചിരുന്ന ഭാസ്കരൻ എന്നയാൾ 8-4-2020 -ാം തീയതി 
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്നവരാണ് പരേ തന്റെ 
അന ന്ത രാ വ കാ ശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 
വി . വിജ യ കു മാ രി കേ രള ഹഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് സ് 
വൽഫ യ ർ ബോർ ഡ് 

ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച് 
ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


ബം 


പേര് 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


പരേതനുമായുള്ള 

ബന്ധം 


1 


വിജയകുമാരി, വി . 


ഭാര്യ 


50 


1 


സ്വർണ്ണലത , എസ്. 


ഭാര്യ 


43 


2 


പാറു , കെ . 


മാതാവ് 


70 


2 


അശ്വതി, എം . എസ് . 


മകൾ 


20 


3 


ബിൻസി , ബി . 


മകൾ 


23 


3 


രാധ @ രാധാഭായ് 


മാതാവ് 


69 


4 


ബിജോയ്, ബി . 


മകൻ 


21 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജ രാ കേണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചോ തപാൽ 
മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മാ യ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ നേരിട്ട് 
ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ വരുന്ന 
അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Gaz , No.422020 /DTP ( CLT ) . 


315 


27th OCT. 2020 ] 


COMMISSIONERATE OF LAND REVENUE 


7426 


( 7 ) 


നമ്പർ സി2-5711 / 9 / 500 / 2020 . 


2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


ഒ . 


പാലക്കാട് താലൂക്ക്, കണ്ണാടി- I വില്ലേജ്, അഫ്സൽ 
മൻസിൽ , പാത്തിക്കൽ, കണ്ണാടി പി . ഒ . താമസിച്ചിരുന്ന 
മു ത്ത ഫ , സി . എം . എ ന്നയാൾ 3-1-2019 -ാം തീയതി 
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്നവരാണ് പരേ തന്റെ 
അ ന ന്ത രാ വ കാ ശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 
നബീ സ , കെ . എ . RTO ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച 
ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


നമ്പർ സി2-5744 /9 / 500 2020. 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാലക്കാട് താലൂക്ക്, പുതു ശ്ശേരി ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ്, 
ശ ൽ വ പു രം , പാമ്പാം പ്പള്ളം 

പി . 

പാല ക്കാട് 
താമസിച്ചിരുന്ന ശശി , വി . എന്നയാൾ 13-2-2020 -ാം തീയതി 
മ രി ച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്നവരാണ് പരേ തന്റെ 
അന ന്ത രാ വ കാ ശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 
അനി ത , എം . സർവ്വീസ് ആ നൂ കൂ ല്യം 

ലഭി ക്കുന്ന 
ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ 
അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്ന് അറിയുന്നു . 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


ബം 


കമ 
നമ്പർ 


ബം 


1 


നബീസ , കെ . എ. 


ഭാര്യ 


41 


1 


അനിത , എം . 


ഭാര്യ 


41 


2 


മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, സി . എം . മകൻ 


23 


2 


സുധിൻ, എസ് . 


മകൻ 


20 


3 


ആഷിഫ് , സി . എം . 


21 


35 


3 


ശുതി, എസ് . 


മകൾ 


16 


4 


മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ്, സി . എം . 


19 


4 


കല്യാണി 


മാതാവ് 


70 


5 


ബീവി 


മാതാവ് 


70 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പരര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തിനകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജ രാ കേണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചോ 

തപാൽ 
മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


മേൽക്കാണിച്ച പ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മാ യ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
രേഖാ മൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്ന 
തല്ല. 

( 8 ) 
നമ്പർ സി2-5765 191500 2020 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാലക്കാട് താലൂക്ക്, മണ്ണൂർ വില്ലേജ് , ചെരക്കാട്ടുകുന്നത്ത്, 
കൃഷ്ണകൃപ, നഗരിപ്പുറം, പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന സത്യഭാമ 
എന്നവർ 6-12-2019 -ാം തീയതി മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ 
പറയുന്നവരാണ് പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും 
കാണിച്ച് പരേതയുടെ മകൻ പ്രവീൺ, സി . എസ് . KSEB 
ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ 
നട ത്തി യ തിൽ 

താഴെ പറ യു ന്ന വരാണ് 
പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന് അറിയുന്നു . 


നമ്പർ സി2-5713,9500 2020 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാ ല ക്കാട് താ ലൂ ക്ക് , കോങ്ങാട് -2 വില്ലേ ജ് , 
പ്ലാച്ചിക്കാട്ടിൽ വീട്, പാറശ്ശേരി, കോങ്ങാട് താമസിച്ചിരുന്ന 
മണികണ്ഠൻ, പി . കെ . എന്നയാൾ 20-8-2019 -ാം തീയതി 
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്ന വരാണ് പരേ തന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതന്റെ മകൻ സന്ദീപ് 
പഞ്ചായത്ത് ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ 
വില്ലേ ജാ ഫീ സർ 

നട ത്തി യ തിൽ 
പറ യു ന്നവരാണ് പരേ തന്റെ അ ന ന്ത രാ വ കാ ശിക ളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


അന്വഷണം 


താ ഴ 


അന്വഷണം 


പേര് 


പരേതയുമായുള്ള 


വയസ് 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


ക്രമ 
നമ്പർ 


കമ 
നമ്പർ 


ബന്ധം 


ബന്ധം 


1 


സുകുമാരൻ, സി . 


ഭർത്താവ് 


73 


1 


സൗമിനി, പി . കെ . 


ഭാര്യ 


50 


2 


പ്രവീൺ, സി . എസ് . 


മകൻ 


39 


2 


സൗമ്യ , പി . എം . 


മകൾ 


35 


3 


പ്രീത , സി . എസ് . 


മകൾ 


45 


3 


സന്ധ്യ, പി . എം . 


33 


3 5 


സുപിയ , സി . എസ് . 


41 


4 


സന്ദീപ്, പി. എം . 


മകൻ 


30 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജ രാ കേണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചോ 

തപാൽ 
മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


മേൽക്കാണിച്ച പ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽ കു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മാ യ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
രേഖാ മൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വരുന്ന അപേ ക്ഷ ക ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
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( 11 ) 


നമ്പർ സി2-5813 / 9 / 500 / 2020 . 


2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


നമ്പർ സി2-65319500 2020 . 


2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


താഴ 


അന ന്ത രാവ 


പാല ക്കാട് 

താ ലൂ ക്ക് , പാല ക്കാട്-III വില്ലേ ജ് , 
എ 2 , ഗവൺ മെ ന്റ് വിക്ടോറിയ സ്റ്റാഫ് ക്വാർ ട്ടേ ഴ് സ് , 
പറക്കുന്നം, പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന മോഹനൻ , പി . കെ . 
എന്നയാൾ 12-3-2020 -ാം തീയതി മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ 
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് 
പരേതന്റെ ഭാര്യ പ്രീത , സി . എ . , സി . കെ . ഹൗസ്, കൊപ്പം, 
പാലക്കാട് എന്നവർ ട്രഷറി ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച 
ഹർജി യിൻ മേൽ വില്ലേ ജാ ഫീ സർ 
നട ത്തി യ തിൽ 

പറ യു ന്ന വ രാ ണ് 

പരേ തന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്ന് അറിയുന്നു . 


പാലക്കാട് താലൂക്ക്, പുതു പ രി യാരം-II വില്ലേജ്, 
രാധ വിഹാർ, വടക്കേത്തറ , അകത്തേത്തറ താമസിച്ചിരുന്ന 
അജയ , ജെ . എന്നവർ 9-12-2019 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും 
പറ യു ന്ന വ രാ ണ് 

ടിയാ ളു ടെ 
കാശിയെന്നും കാണിച്ച് ടിയാളുടെ മാതാവ് സുജാത , സി . പി . 
MACT ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച ഹർജി യിൻ മേൽ 
വില്ലേ ജാ ഫീ സർ അ ന്വേ ഷ ണം നട ത്തി യ തിൽ 
പറ യുന്ന വ രാണ് ടിയാ ളുടെ അ ന ന്ത രാ വ കാ ശിയെ ന്ന് 
അറിയുന്നു . 


അന്വഷണം 


താഴ 


താഴ 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


ക്രമ 
നമ്പർ 


പേര് 


മരിച്ചവരുമായുള്ള 


വയസ് 


ബന്ധം 


ബന്ധം 


1 


പീത , സി . എ . 


ഭാര്യ 


51 


സുജാത , സി . പി . 


മാതാവ് 


42 


2 


ഹിമ മോഹൻ 


മകൾ 


26 


മേൽക്കാണിച്ച പ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വ രു ന്ന അപേ ക്ഷ കൾ 

യാ താ രു കാ ര ണ വ ശാലു 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

( 10 ) 
നമ്പർ സി2-32471191500 2019 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വ രു ന്ന അ അ ക്ഷ കൾ 

യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


( 12 ) 


നമ്പർ സി2-538391500 2020. 


2020 ആഗസ്റ്റ് 


5 . 


പാ ല ക്കാട് താ ലൂ ക്ക് , 

മണ്ണൂർ വില്ലേ ജ് , 
കൃഷ്ണകൃപ, മണ്ണൂർ പി . ഒ . , പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന 
കെ . എൻ . ഗോപിനാഥൻ ഉണ്ണി എന്നയാൾ 7-11-2016 -ാം 
തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ 
അ ന ന്ത രാ വ കാ ശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 
രു ഗ് മണി, കെ . KSEB ആവ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച 
ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


പാല ക്കാട് 

താ ലൂ ക്ക് , എല പ്പുള്ളി- I വില്ലേ ജ് ,, 
മേലേ വീട്, പാണ പ്പൻ കാ ട് എണ്ണ പ്പാ ടം , എല പുള്ളി 
താമസിച്ചിരുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ, എം . എന്നയാൾ 14-9-2013 -ാം 
തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതന്റെ മകൻ സുധീർ 
പഞ്ചായത്ത് 

ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ 
വില്ലേ ജാ ഫീ സർ അ ന്വേ ഷണം നട ത്തി യ തിൽ താഴ 
പറ യുന്നവരാണ് പരേ തന്റെ അ ന ത രാ വ കാ ശിക ളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


ബന്ധം 


കമ 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


1 


രുഗ്മണി 


ഭാര്യ 


71 


നമ്പർ 


ബം 


2 


വിനോദ് കെ . നായർ 


മകൻ 


43 


1 


സുധീർ 


മകൻ 


51 


3 


നന്ദിനി , കെ . 


മകൾ 


40 


2 


സിന്ധു 


മകൾ 


42 


4 


പവീൺ, കെ . 


മകൻ 


35 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പരസ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വ രു ന്ന അ അ ക്ഷ കൾ 

യാതാരുകാ ര ണ വ ശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽ കു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വ രു ന്ന 

അ അ ക്ഷ കൾ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
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27th OCT. 2020 ] 


COMMISSIONERATE OF LAND REVENUE 


7428 


( 13 ) 


( 15 ) 


നമ്പർ സി2-5398 9 1500 2020 . 


2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


നമ്പർ സി2-5393 9,500 2020. 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്ക് , പുതു പ രി യാരം -2 വില്ലേജ്, 
ചന്ദാ ല യം , കാവിൽപ്പാട്, പാലക്കാട് താമ സിച്ചിരുന്ന 
ബീന , പി . എന്നവർ 1-2-2020 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും 
കാണിച്ച് പരേതയുടെ ഭർത്താവ് ശങ്കർ ബാബു ഗ്യാസ് 
ഏജൻസി ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ 
വില്ലേ ജാ ഫീ സർ അന്വേ ഷണം നട ത്തി യ തിൽ 
പറ യുന്നവരാണ് പരേതയുടെ അന ന്ത രാ വകാശികളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


പാലക്കാട് താലൂക്ക്, പുതുപ്പരിയാരം- II വില്ലേജ്, 
അയ്യം പ്പിള്ളി ഹൗസ് 

ഗാന്ധി ന ഗർ , പുതു പ രി യാരം 
താമസിച്ചിരുന്ന തോമസ്, എ . ഒ . എന്നയാൾ 3-2-2020 -ാം 
തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ 
അ ന ന്ത രാ വ കാ ശിയെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 
അൽഫോൺസ തോമസ് RTO ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് 
ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശിയെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


താഴ 


കമ 


പേര് 


പരേതയുമായുള്ള 


വയസ് 


നമ്പർ 


ബന്ധം 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


1 


ശങ്കർ ബാബു 


ഭർത്താവ് 


49 


ബന്ധം 


2 


ഗണേശ് ശങ്കർ , പി . 


മകൻ 


19 


അൽഫോൺസ് തോമസ് 


ഭാര്യ 


56 


മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പരസ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്ന 
തല്ല . 

( 14 ) 


മേൽക്കാണിച്ച പ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മാ യ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
രേഖാ മൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്ന 
തല്ല . 


നമ്പർ സി2-5394/ 9 / 500 / 2020 . 


2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


( 16 ) 


നമ്പർ സി2-5407 / 9 / 500 / 2020 . 


2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 


പാലക്കാട് താ ലൂ ക്ക് , പുതു പ രി യാരം- II വില്ലേജ്, 
അമ്പ ല പ റ മ്പിൽ ഹൗസ്, പന്തി യം പാ ടം , മുട്ടി കു ള ങ്ങ ര 
താമസിച്ചിരുന്ന വാസു എന്നയാൾ 23-2-2020 -ാം തീയതി 
മ രിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്ന വരാണ് പരേ തന്റെ 
അ ന ന്ത രാ വകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 
അമ്മു ക്കുട്ടി KSEB ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച 
ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


പാല ക്കാട് 

താ ലൂ ക്ക് , പാല ക്കാട്-III വില്ലേ ജ് , 
ശീനാ രാ യണ കോളനി , കുന്ന ത്തൂർമേട്, പാല ക്കാട് 
താമസിച്ചിരുന്ന കുമാരൻ എന്നയാൾ 25-1-2015 -ാം തീയതി 
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്നവരാണ് പരേ തന്റെ 
അ ന ത രാ വ കാ ശിയെന്നും കാണിച്ച് പരേ തന്റെ ഭാര്യ 
കാർ ത്ത്യാ യ നി RTO ആ വ ശ്യ ത്തി നാ യി 

സമർപ്പിച്ച് 
ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശിയെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ബന്ധം 


1 


കൃഷ്ണദാസ്, പി . വി . 


മകൻ 


49 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


2 


അമ്മുക്കുട്ടി 


ഭാര്യ 


67 


ബന്ധം 


3 


ആനന്ദൻ , പി . വി . 


മകൻ 


44 


കാർത്ത്യായനി 


ഭാര്യ 


67 


4 


മനോജ് 


43 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പരസ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ നേരിട്ട് 
ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ വരുന്ന 
അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മാ യ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ നേരിട്ട് 
ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ വരുന്ന 
അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
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27th OCT. 2020 ] 


COMMISSIONERATE OF LAND REVENUE 


7429 


( 17 ) 


( 19 ) 


നമ്പർ സി2-5457 / 9 / 500 / 2020 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാല ക്കാട് താലൂക്ക്, പുതു ശ്ശേരി വെസ്റ്റ് വില്ലേജ്, 
പെരു മ്പുള്ളി 

ഹൗസ്, 

ന കോ ള നി , കഞ്ചി ക്കോട് 
താമ സിച്ചിരുന്ന പി . എ . കെ . അന്തോണി എന്നയാൾ 
5-11-2002 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് 
പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതന്റെ 
ഭാര്യ ഗയ് സി അന്തോണി KWA ആ വ ശ്യ ത്തി നായി 
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം 
നട ത്തി യ തിൽ 

പറ യുന്നവരാണ് 

പരേ തന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്ന് അറിയുന്നു . 


നമ്പർ സി2-5768 9 1500 2020 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്ക് , മണ്ണൂർ വില്ല ജ് , 
പന വെച്ച പറമ്പ് വീട്, മണ്ണൂർ പി . ഒ . താമ സിച്ചിരുന്ന 
ഭാസ്കരൻ എന്നയാൾ 6-1-2020 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും 
കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ പമ KSEB ആവശ്യത്തിനായി 
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം 
നട ത്തി യ തിൽ 

പറ യുന്ന വ രാ ണ് പര തന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്ന് അറിയുന്നു . 


താ ഴ 


താഴ 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


പേര് 


കമ് 
നമ്പർ 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


ബന്ധം 


കമ 
നമ്പർ 


ബന്ധം 


1 


പമ 


ഭാര്യ 


60 


1 


ഗയ്സി അന്തോണി 


ഭാര്യ 


65 


2 


പ്രമോദ് 


മകൻ 


4 


2 


ജോയി, പി . എ . 


മകൾ 


48 


3 


വിനോദ് 


39 


3 


ഫാൻസി, പി . എ . 


47 


3 


4 


പ്രസാദ് 


37 


4 


സന്തോഷ് അന്തോണി 


മകൻ 


45 


മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽ കു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മാ യ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
രേഖാ മൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്ന 
തല്ല . 


(20 ) 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വരുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്ന 
തല്ല. 

( 18 ) 
നമ്പർ സി2-5522 / 9 / 500 / 2020 . 

2020 ആഗസ്റ്റ് 5 . 
പാ ല ക്കാട് താ ലൂ പാല ക്കാട് - I 

വില്ലേ ജ് , 
ദാസ് കോട്ടേജ്, അയ്യപ്പൻ കോവിൽ സ്ട്രീറ്റ്, വടക്കന്തറ , 
പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന സ്വാമിദാസൻ , എം . എന്നയാൾ 
5-4-2020 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് 
പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതന്റെ 
ഭാര്യ തത്തക്കുട്ടി KSEB ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച 
ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന് 
അറിയുന്നു . 


No , C2-5526 / 9 / 500 /2020 . 


5th August 2020 . 

. 


ക്ക് , 


Notice is hereby given to all to whom it may concern 
that P. N. Ramani , 9/406 B , Rohini , Iyer Street , 
C. N. Puram , Mattumantha , Palakkad - 2 Villlage, Palakkad 
Taluk , Palakkad District has filed an application to this 
office for a legal heirship certificate in respect of 
the legal heir of his wife K. Jayalakshmi , 9/406 B , 
Rohini , Iyer Street, C. N. Puram , Mattumantha, Palakkad - 2 
Villlage, Palakkad Taluk , Palakkad District who expired on 
28-2-2020 . Enquiry conducted through the Village Officer, 
Palakkad - 2 has revealed that the following person is the 
legal heir of late K. Jayalakshmi. 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


ബം 


SCHEDULE 


1 


തത്തക്കുട്ടി, പി . 


ഭാര്യ 


70 


2 


രമാദേവി, പി . 


മകൾ 


52 


Name of the 

legal heir 


Relationship with Age 

the deceased 


3 


രതീദേവി, പി . 


50 


3 ) 


P. N. Ramani 


Husband 


4 


4 


പ്രവീൺ കുമാർ , പി . 


മകൻ 


44 


മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ 
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ 
പര സ്യപ്പെ ടു ത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തിനകം 
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
വ രു ന്ന അ പേ ക്ഷ കൾ 

യാതാ രുകാ ര ണ വ ശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Therefore it is proposed to issue a legal heirship 
certificate in favour of the above said membes for 
receiving the claims . Objections if any against the 
issuance of the said certificate should be filed in person 
before the Tahsildar, Palakkad within 30 days from the date 
of publication of this notice in the Kerala Gazette . 

. 
Belated applications and those sent by post will not be 
considered . 

. 


Gaz , No.42/ 2020/ DTP ( CLR ) . 
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(21 ) 


No , C2-5395 / 9 / 500 / 2020 . 


5th August 2020. 


മേൽപ്പറ ഞ്ഞ വ രെ ചേർത്ത് ഒരു അ ന ത രാ വ കാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം 
ഉണ്ട ങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 
ദിവസത്തിനകം നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമ യ ത്തി നു ശേ ഷവും തപാൽ മാർഗ്ഗവും ലഭി ക്കു ന്ന 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


( 2 ) 


Notice is hereby given to all to whom it may concern 
that Chandrika , Koottappura , Aranyabhavan , Olavakkode, 
Puduppariyaram - 2 Villlage , Palakkad Taluk , Palakkad 
District has filed an application for a legal heirship 
certificate in respect of the legal heirs of her husband 
K. Radhakrishnan , Koottappura , Aranyabhavan , 
Olavakkode, Puduppariyaram - 2 Villlage , Palakkad Taluk , 
Palakkad District who expired on 3-9-2019 . Enquiry 
conducted through the Village Officer, Palakkad - 3 has 
revealed that the following persons are the legal heirs of 
late Radhakrishnan . 


നമ്പർ സി1-4106 9 { 100 2020 . 


2020 ജൂലൈ 22 , 


ക . 


SCHEDULE 


ആ ല ആ ർ താ ലൂ ക്ക് , കാവ ശ്ശേ രി -1 വില്ലേ ജിൽ 
കാവശ്ശേരി പി . ഒ . , ചുണ്ടക്കാട് ഉച്ചാർകുളം മാളവിക യിൽ 
സുരേ ന്ദ ൻ , 

എന്ന യാൾ 

8 - 6 - 20 20 - 0 തീ യതി 
മരണപ്പെട്ടി രിക്കു ന്നു . ടിയാന്റെ അന ന്ത രാ വകാശികളെ 
സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ഭാര്യ സുനിത , കെ . സമർപ്പിച്ച 
അപേക്ഷ യിൽ ബന്ധ പ്പെട്ട വില്ലേ ജാ ഫീസർ മുഖാന്തിരം 
അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . 


Sl . 
No. 


Name of the 
legal heirs 


Relationship with Age 

the deceased 


1 


N. Chandrika 


Wife 


50 


കമ് 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


2 


Reeja, R. 


Daughter 


20 


നമ്പർ 


ബന്ധം 


3 


Reena , R. 


15 


1 


സുനിത , കെ . 


ഭാര്യ 


39 


2 


മാളവിക , എസ് . 


മകൾ 


13 


3 


മയൂഖ , എസ് . 


10 


3 3 


4 


യശോദ , എ . 


മാതാവ് 


Therefore it is proposed to issue a legal heirship 
certificate in favour of the above said members for 
receiving the claims . Objections if any against the 
issuance of the said certificate should be filed in person 
before the Tahsildar, Palakkad within 30 days from the date 
of publication of this notice in the Kerala Gazette . 
Belated applications and those sent by post will not be 
considered .. 


79 


മേൽപ്പറ ഞ്ഞ വ രെ ചേർത്ത് ഒരു അ ന ന്ത രാ വ കാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം 
ഉണ്ട ങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടു ത്തി 30 
ദിവസത്തിനകം നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമ യ ത്തി നു ശേ ഷവും തപാൽ മാർഗ്ഗവും 

തപാൽ മാർഗ്ഗ വും ലഭി ക്കു ന്ന 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Taluk Office ,, 
Palakkad.. 


( Sd . ) 
Tahsildar.. 


( 3 ) 


Alathoor Taluk 


നമ്പർ സി1-4352 / 9 / 100 2020 . 


2020 ജൂലൈ 22 . 


പരസ്യം 


( 1 ) 


നമ്പർ സി1-4148 / 9 / 100 2020. 


2020 ജൂലൈ 22 . 


ആല ആ ർ താ ലൂ ക്ക് , വണ്ടാഴി- 1 വില്ലേ ജിൽ 
വണ്ടാഴി പി . ഒ . , കുണ്ടുകാട് വീട്ടിൽ കൃഷ്ണദാസ്, ഡി . 
എന്നയാൾ 6-4-2019 -ാം തീയതി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . ടിയാന്റെ 
അനന്തരാവകാശിയെ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി മാതാവ് 
സുധ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജാഫീസർ 
മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് 
പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശിയെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . 


ആല ആർ താ ലൂ ക്ക് , ആല ആർ വില്ലേ ജിൽ 
ആലത്തൂർ പി . ഒ . , വാനൂർ ബിൻസി വില്ലയിൽ ബേബി പീറ്റർ 
എന്നയാൾ 6-6-2019 -ാം തീയതി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . ടിയാന്റെ 
അനന്തരാവകാശികളെ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ഭാര്യ 
സി . സി . കുഞ്ഞമ്മ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട 
വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന് 
അറിവായിരിക്കുന്നു . 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


ബന്ധം 


സുധ 


മാതാവ് 


52 


പേര് 


പരേതനുമായുള്ള 


വയസ് 


കമ 
നമ്പർ 


ബം 


1 


സി . സി . കുഞ്ഞമ്മ 


ഭാര്യ 


66 


മേൽപ്പറ ഞ്ഞ വ രെ ചേർത്ത് ഒരു അ ന ന്ത രാ വ കാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം 
ഉണ്ട ങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 
ദിവസത്തിനകം നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമ യ ത്തി നു ശേ ഷവും തപാൽമാർഗ്ഗവും ലഭി ക്കുന്ന 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


2 


ബിനു ബേബി 


മകൾ 


31 


3 


ബിൻസി ബേബി 


30 
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